The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 

OEVALL PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

JUDYANN BIOBY,MD 
SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 



01/25/2011 


Kathryn Hinnian 

Assistant District Attorney, SuffoUc County 


Dear ADA Hirunan, 


Enclosed is the information you requested in regards to Commonwealth vs. 
Included are copies of the following: 



1. Drug Analysis Laboratory Receipt, 

2. Curriculum Vitae for Annie Dookhan & Della Saunders, 

3. Control Cards with analytical results for samples 

4. Analysis sheets with the custodial chemist’s hand notations and test results. 

5. GC/Mass Spectral analytical data for samples # 


Annie Dookhan was the custodial chemist and performed the preliminary testing and net weight for 
this sample. Della Saunders was the confimiatory chemist and analyzed the GC/MS data for this 
sample. 

If you have any questions about these materials, please call me at the number below. 


Sincere! 



Annie Klian (Dookhan) 
Chemist II 
Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6631 


Annie.Khan@state.ma.us 
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Curriculum Vitae 


Annie Khan (Dooklian) 

Education: 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Master of Science in Chemistry, 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Bachelor of Science in Biochemistry. 

Experience: 

2003 - present 

rhftmist I. n, Massachusetts Department of Public Health, Drug Analysis Laboratory 

♦Completed six-week training course conducted by senior staff within the Department of Public 
Health, Drug Analysis Laboratory. 

♦Appointed Assistant Analyst by Assistant Commissioner of Public Health, January 2004. 
♦Responsible for the identification of drugs to determine violations of harmful and narcotic drug 
laws. 

♦Trained in the use of complex analytical instrumentation, microscopes and balances for the 
purpose of drug analysis. 

♦Maintenance and repairs of all analytical instruments. 

♦Responsible for the Quality Control of all analytical instruments, reagents and controls/standards. 
* Responsible for the Quality Control/Quality Assurance program for the drug lab. 

♦Notary Public. 

♦Qualified as an expert witness in Massachusetts Courts and U.S. District Court 
2001-2003 

nr Analyst I. II. UMMS-Massachusetts Biologic Laboratory, QC Material Control 

♦Completed proficiency training conducted by a member of the staff within the MLB Quality 
Control and Quality Assurance Department. 

♦Method Development for creating new tecliniques and enhancing vaccines for the QC Dept, and 
FDA. 

♦Writing, revising and reviewing Standard Operating Procedures (SOPs). 

♦Routine QC testing of products for the FDA. 

♦Trained in the use of complex analytical instrumentation, and balances for the purpose of QC 
analysis for product and validation projects, 

♦Calibration, preventive maintenance, QC and QA of analytical instrumentation. 

♦Complete testing of chemicals for Vendor Validation Project for the FDA. 

♦Compendial testing and interpretation of the USP, ACS, FCC, AO AC, Merck Index, PDR, etc. 

Additional Training; 

Dept, of Justice - Forensics Professionals. 

GLP/GMP course with Massachusetts Biologic Laboratory. 

QC/QA training according to FDA Codes and Regulations, 

GC and GC/MS courses with Agilent Technologies and Restek, 

HPLC course with Waters Cooperation. 

FTIR course with Spectros, 

TOC training with MBL and Sievers. 

Association; 

American Chemical Society (ACS) , 

Northeastern Association of Forensics Science (NEAFS) 


Folk_OIG_PRR_037832 



Curriculum Vitae 


Delia Saunders 
Education: ' . 

. Boston University Boston, MA. Bachelors of Arts in Chemistry 1982 

Experience: , 

1985-presenf: Currently Chemist HI Massachusetts Department of Public Health Drug 
Analysis Laboratory at State Laboratory Institute Boston, MA. Responsible for analyzing 
unknown substances submitted by Massachusetts law enforcement agencies; operating, 
maintaining, and interpreting data from' analytical equipment (analytical balance, 
microscope, gas chromatogram, ultraviolet spectrometer, infrared spectrometer, gas 
chrordatogram/mass spectrometer); training junior level chemists; providing expert 
testimony to local, state, and federal'courts in the CommoiTweaith of Massachusetts. 

1984-1985: Laboratory Technician in the Media Laboratory at State Laboratory Institute 
Boston, MA. Responsible for making chemical reagents and media plates; operating and 
maintaining laboratory equipment (autoclave, pH meter, ultra-violet hood), and coHecting 
safety data for laboratory protocols. . 

Training; ■ , 

1985; Six week training with Senior Staff at Massachusetts Department of Public Health 
(MPPH) Drug Analysis Laboratory Boston, MA. Appointed Assistant Analyst MDPH 

1987: One week training course in drug analysis given by the Federal Drug Enforcement 
Agency (DBA) McLean, YA. 

1992: Training in Gas Chromatograph/Mass Spectroscopy (GC/MS) Hewlett Packard 
(Agilent) 

1996: Training in Fourier Transform Infra-Red Spectroscopy ETA (Analect) 

2001: Expert Witness Workshop National Laboratory Training network Quality 
Assurance/Quality Control Training (MDPH) 

2002: Techniques of Supervision Training (hlDPH) 

1999: Notary Public Commonwealth of Massachusetts 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



No. of samples tested: 


AGENCY_^0^^ 


ANALYST 
Evidence Wt 


- 17 =' 


PHYSICAL DESCRIPTION: 


C 'bVi dgYjo 


Gross Wt (^.d): 'dh~l. \ 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt; 




C^\s_\\VjU' \ \ V'n V^ S o ~2_ 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

'a.o Thiocyanate (-y-) 

2-0 Marquis 
X.O Froehde's ~V 
X o Mecke's 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS__^^AOvi^_ 

DATE i-X'l-l O 


MIcrocrvstalltne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTAj_J_ 

OTHER TESTS 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS 
MS 

OPERATOR ^C-S. 

DATE X.-'i-lTzs 


Revised 7/2005 













SanriDle #: 


# samples tested: ^ 


it 

Grass 

Weight 

Packet Weight 

Net 

Weight 

# 

Gross 

Weight Packet 

1 


2 . on 2 •) 


26 

\t \ 9\€„\dg^‘\ 

2 


o .S&H2 

U<^-%3\0 

27 

dcuNoVe^F^t^c ecS^ 
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20- 

0''.A’^\^n 

2.0 -OOO^ 

28 
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2.0 - 

O-MZ-^O 


29 

u 

6 

lb F iSOS 

Q .'kA'SbS 


30 


6 

ao . 

O . 3 s 2v.2 


31 

3v^cx\^\oac ' GfCl 

7 

2.0.0bb0 

o 

\q .nb^n 

32 

..B 3f3fK \ ^ . 

8 

vc^. 

o. si^l 


33 

. ^ Vi' 

cVobA,WV iL\;> *=3. q <? pQ^ 

9 

0.0. IS 

O .'a3S\ 

V^ S'w 

34 

. 

10 

xo - OC-V-V 

o 

\qnbos 

35 


11 

\0. OkbSS. 

O • S 2. \ M 

q . c< usq 

36 

u 

12 

lo . 

o,Sv S‘\ 

In .(ob'iS' 

37 

M 

13 

to. ' 3 > 0 ")'A 

Ci'IXBS 

^ .qs-'&b 

38 

V 1 

14 

iCs . "io.'AO 



39 

11 

16 

\0' vum 

o, n-3x\ 

-^ICAS 

40 

t: e fQ . 

16 

to.3os^ 

0'ZS<^\S 

A ‘2.v'v\ 

41 

cVoUbViVju ^ \ 

17 

lo. 

a..\'~\s3 

\0 • CQ,^5> 

42 


18 

lo. \o\.cf\ 

O - 2_G ^ \ 

q« 

43 

\ Ck ‘. V, G.Sl 

19 

\o- 

O - vnbn 


44 

‘5■\a<^\e-~v. <L <Q _ 

20 

to-^s>n 

O -20 2-X. 

q 

45 

vs. J 

^ V?c\ < o I'Q^ 
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46 
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47 
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48 
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49 


25 



50 
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Weight 


Calculations; 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



No. of samples tested: 


AGENCY 


ANALYST 
Evidence WL 





PHYSICAL DESCRIPTION: 

\ '^v> 





cV 0'-0o^S->oi\ 


Gross Wt( ); ^\a.3 

Gross Wt ( ):__ 

Pkg.Wt:_ 

Net Wt; avc?, 1 

(\cf\ i-o'v ~ ’2-1(1) • \ 


'OSNctVVfl.c 9^<a.\OM \\V'1\2-2S0 2. 
OVcubUi '-C>NvC 5 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate (-y) 
Marquis 
Froehde's 
Mecke’s 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS \A 

DATE 


Mlcroctvstalllne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTA_[_J_ 

OTHER TESTS 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS \-feAo 

MS 

OPERATOR OC-S _ 

DATE 


Revised 7/2005 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 

SAMPLE# AGENCY_^^2Q_ ANALYST 

No. of samples tested:_ Evidence Wt _ 


PHYSICAL DESCRIPTION: 


GAii.i£- 



v‘<-^ \ ^'o 


CLOiCXTiC^'^ 9^0 O vo^ 


Gross Wt { >; \va-%S^v'^V 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: 

vix nO,^ =. \ -a.. S1 '^\ 


OVcAjuui ^ o \ V 'L-S'-iS 


PRELIMINARY TESTS 
Soot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate (-\-) 
Marquis V 
Froehde's 
Mecke's -\- 


Mlcrocrystalllne Tests 
Gold 

Chloride _ 

TLTAj_J_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

results 

i^ATE O _ 


Revised 7/2005 
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GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS _ 

MS 

OPERATOR PC-S _ 

DATE 




DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 


AGENCY 


No. of samples tested; 


ANALYST 
Evidence Wt 


—7^ 


PHYSICAL DESCRIPTION: 


Lj3jG<is.«Cxys> ^ \ '^■=>\C^<;-ojlOq;v 
<a<r> o«-\o 


Gross Wl ( ): D . U "I 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg.Wt:_ 

NetWt: 0 7i.^34. 


CvQ:V*:i^.r' O ■ ^ \ loCo 


O^Cjlxj-Cs O \ \ T-’S ^<n ^. Z-Ls'n 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate (V) 
Marquis 
Froehd e‘s 
Mecke's 


MIcrocrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTA ( )_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS o sS 

DATE 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS 
, MS 

OPERATOR _ 

DATE 


Revised 7/2005 









DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE n 
No. of samples tested: 


AGENCY 


ANALYST 
Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: 


Gross Wt < ) 


GfOSS Wt ( ) 

Pkg.wt: 


\ • oo\b 


O-S-^IG 


_ V Met Wt' 

C'Sxfdc^oo'fvi Vt \ ^VvAii: ■Sec<v>‘ai. c:\cxiA 3 

•S'<0:NrcAiT\ ^ 0 ' ^ ^ 


e^\OM \\\-i\^zsc>z- 

OHcou^ C^vOvO wi-’Sn^SXG'S 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate (-f-) 
Marquis 
Froehde's 
Mecke’s 


Microcrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride_ 

tltai_j_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS c> _ 

DATE 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS VS0-)OC A _ 

' MS 

OPERATOR _ 

DATE 


Revised 7/2005 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE# 



No. of samples tested: 


AGENCY 


ANALYST 


Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: 




Ys \ '^03ULO <ir ^ 


Gross Wt ( ):_3iL_S3_iAS 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg. Wt:_ 

NetWt:_ 

-> 


OV,C»_4jL/5 ^0>\0\x0 \ 'v 'L'SHS S X 


PRELIMINARY TESTS 
Soot Tests 

Cobalt 

^ Thiocyanate (V) 

H Marquis -V- 
M Froehde's 

Mecke's •+- 


Microcrystalllne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTA ( ) 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS W'gA o \a _ 

DATE 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS_W/lo s~s_ 

MS 

OPERATOR XDLS _ 

PATE \ - \ 


Revised 7/2005 
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Sample it: 



Folk OIG PRR 037843 






DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 

No. of samples tested: 


AGENCY - 


ANALYST 

Evidence WL 




PHYSICAL DESCRIPTION: 


C L£;jt3\(k'\ cj^ 


Gross Wt { 5>): 

Gross Wt { ):_ 

Pkg. Wt:_ 

NetWt;_ 


CY\cA\:VjLr P\’3>\0'-^ \ S Z 

OV<ujiuui c^x'^i^vo \ V I-ShS 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Coball 

2, Thiocyanate ) 

Z Marquis " 

^ Froehde's "" 
Mecke's 


MIcrocrvstalline Tests 
Gold 

S ChlorideA_ 

g>TLTA (-^-) 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS Co C CXjM..Q 
DATE VO 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 


RESULTS PcjccMiuo 
MS 

operator fics 

DATE X'X-'T3 


Revised 7/2005 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

P: \Q1-2010\SYSTEM4\01__28_10\693704 .D 
DJR 

28 Jan 2010 10:00 

BLANK 

1 

DRUGS 

Chemstation 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 



693704.D Wed Jan 19 11:55:06 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693705.D 

DJR 

28 Jan 2010 10:14 

HEROIN STD 

5 

DRUGS 

Chemstation 


iWJundarice 

4000001 

300000: 
; 200000i 

: looooo! 


iTime-> 2 , 6 b 2.50 3.66 

' 3.60 ' ' 4.6b 4.50 ’ ' 5.6 o 

' ' 5.50 

eho ' 

6.50 7.66 7.66 8.66 ' 6.50 6.60 6.56 ' i 


Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

5.456 

5442141 

100 . 

00 

100.00 


TIC: 693705:D 
5146 


693705.D Wed Jan 19 11:55:11 2011 


Page l 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File; 

F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693705.D 

DJR 

28 Jan 2010 10:14 

HEROIN STD 

5 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C;\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


5.46 C:\DATABASE\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 99 


Abundance 


43 


Average of■5;4f91o ^ 


80 i 


601 


40 i 


! i 


20 


i 


81 


59 


70 


94 

I 




268 


204215 


115 


146 


162 


128 


174 


327 


310 


164 


:• I 226 


238 


284 


298 


369 I 


352 


;m/z-> 40 60 80 100 

Abundance 
' I 43 


”^6 140 ^ 320 340 3^0 

¥T:RERUM" 


80: 


60; 


40- 


20 ! 


0. : 


215 
204 i 


268 


327 


310 


81 







115 1dR __ 




59 

94 

128 

162 ! 

^ 1 174 

I : r : I :: 

226 

284 


: !. 1 1 

! I i 

S : 

[ :i 

1,1'c ' ' ■; ■ 

III./ 

1 238 253 

. d‘.l ‘ , . i 

298., 


60 80^^ l 60 _ 

120 140 

160 180 200 ; 

220 240 260 

280 ado ' 



369 


341 


693705.D Wed Jan 19 11:55:11 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


'Abundance TIC: 69370B.O 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


Data File : 

F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693706.D 

DJR 

28 Jan 2010 10:28 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

Chemstation 


693706.D Wed Jan 19 11:55:15 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693707.D 

DJR 

28 Jan 2010 10:41 


ASD 

7 

DRUGS 

Chemstation 


Abi 

500000 
4000001 
; 300000i 

200000 ] 
100000 ; 


TiC: 693707:D' 
46 


0 ^ 


2.00 2.hQ T.OO 3.50 4.0o"~ 4.50 5.00 ' 5.S6 6.66 6.50 ' 7.00 7.60 8.60^ 8^0 9.00 9.60 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.456 

7010384 

100.00 

100.00 


693707.D 


Wed Jan 19 11:55:18 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693707.D 

DJR 

28 Jan 2010 10:41 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


ASD 
7 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries; C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


5.46 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 


99 


lAbundance 


43 


Average of^'.422l6 5:522 mfa: S'SS 


80^ 


60^ = 


40^ >i 


268 


327 


310 I 


369 


81 


204 215 


20 


70 

94 



59 , 

f 




: 105 

^ 0 

ij 

■ • j; "I ' ' 


Wz-> 

4b 

’ " 6'o’ ' 'el 

o' ib6 


115 


146 


162 


126 


174 
^ 184 


i 226 


238 253 


284 


298 


354 


240 260 280 360 320 340 360 


Abundance 


¥1: HEROIN 


! 43 


80^ 


60 


40; 


I I 


268 

i 

i 


327 


204 


215 


310 


81 


369 


20i 


O) 

o.. . 

1^ 

115 146 



I 





59 

i 128 1 i 

; 174 I 

I 226 


284 

■ji .. 



i i 'i 

i ol,l 

m/z-> 40 

!' ' 

ill 11 

i i 1 ! . ■ 

. i !=■ i'. iff.' i . 

80 100 


I ^ 

I, .i I , I , !,i : 

; 238 

iiA: 

253 |J| 

298 ; 

,_;_ 

I r 

eb 

1^0"~^40 

160 180 200 ' 

_220 240 

' 260 

’ 280 ' 

3bo 

320 


340 


3^6 


693707.D 


Wed Jan 19 11:55:19 2011 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693708.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 28Jan2010 10:55 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 8 

AcquisitionMet h: DRUGS 
Integrator : Chemstation 


i^undance . .. .. TIC: 693708.U 

; 5|45 

100000j ! 

; f 

80000! i 

! ii 

i 1; 

I 60000 1 i 

400001 

; 20000 j II 

lTime»> ^ 2m ' ^50 ' 3.00 ' 3.^6 4.00 4.50 " ' 6.50 " 7^ ' ' 7.50 ‘ ^ ^ aOO ^ 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.450 

1333139 

100.00 

100.00 


693708.D Wed Jan 19 11:55:22 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
■Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693708.D 

DJR 

28 Jan 2010 10:55 


ASD 

8 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 5.45 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 91 


Abundant. 


; 4;3 


Averap of 5r4T9 to 6,498 min.: WZimD (-) 


80 i 


60: i 


327 


268 


369 I 


40 i 


20 : ! 


310 


81 


146 


94 115 162 

! 128 I i i 174 


59 70 

0 -^ r:'*i .I, ! , ;l . :, I. , 


204 215 


■ J 226 


284 


JS4 ^ "r 238 253 

fn/2--> " 40 60 ' S'O 100 lio 140 160' ' 1^0 ‘ ^ 220 240 2^0 280 ’ 36o ’ zio 340 


380 


Abundance 


#1: HEROIN' 


1 43 


’ ! 


801 


60^ 


40- 


20^ 


268 


327 


204 


215 


310 


81 


59 


94 


115 
• 128 


146 


162 


i {: 


174 

! ' 184 


226 


369 


238 253 


284 


298 


341 


' Qi ;i| -Ii-'ii:-i.:i:-i. .i-Lii .Ni, -m ^nh; i;ijii n3 ._^ ^ , 

m/z-> 4b ' ' 60 80' 106 i5o ’ 140 ' "lOO 180 2OO 220"" 240 260 ’ 2O0 366 320 340 


360 


693708.D 


Wed Jan 19 11:55:22 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693709.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 28 Jan 2010 11:09 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 9 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : Chemstation 


Abundance” TIC: 693709.0” 

5j45 

i 100000j I 

80000 j j 

60000: ! 

40000: 

! 20000: I 


[rime-> 2.00 2.50 3.00 

3.50 4.00 4.5o 5.00 

.J -U.__ 

5.50 ' 6.00 " 

6 .OT ’ ' 7.00 ' 7.50 8.66 ' ' 8.50 ' 9.00 ' 9.66 I 

Ret , Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.450 

1336534 

100.00 

100.00 


693709.D Wed Jan 19 11:55:25 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q1-2010\SYSTEM4\01_28__10\693709.D 
DJR 

28 Jan 2010 11:09 


ASD 
9 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 5.45 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 000561-27-3 94 


Sundance 


i 43 

; I 

80^ 

60 } ; 

I 

i ! 
401 

20 \ 


Average or5:4T4T6^^^^^ 


268 


204 


81 


215 


310 

} 


59 


70 


I 94 115 


146 


162 


126 


174 


i : i , il.; M04 L !:u i ij. 


226 


238 


253 


284 



:m/z--> 40 6'0 8b l60 t20 140 160 180 ^0 240 280 280 300 3^0 340 380 

Abundance. . ”#1:TTEROIN‘ 


43 


80 i 


60' 


40 ; 


268 


327 


204 


215 


310 



81 



: i 

20j I 

I i 

70 i 94 162 

59 I i ! 128 M : 

i 

: 226 

284 

; i 

f j 


I i ' : : ; I , ; i J . : .j li ; i „ 184 _ : 

i 238 253 

! 

0 



i 298 ' 

, . . 


369 ^ 


'm/z-> 40 60 80 100 120 l4o 160 180 200 2^0 240 260 280 30O 320 340 360 

Wed Jan 19 11:55:26 2011 Page 2 


693709.D 


Folk OIG PRR 037855 
































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1~2010\SYSTEM4\01_28_10\693710.D 

DJR 

28 Jan 2010 11:22 


ASD 

10 

DRUGS 

Chemstation 


• \ 

\ 300000^ 


. rrcrm3n(r.u 

5j45 


; 2500001 

i 200000| 

: 150000 ; 

i loooooj 

50000; 


nrime^-> ’ 2.00 2.50 3.b0 

' 3.50 ’ ’ 4.b6 ’ 4.50 ‘ ’ 5.00 

’ 5.5o 

6.00 

6,50 7.00 ' 7.50 8.00 8.feo ’ 9.00' 9.50 ' | 


Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

5.453 

4001538 

100 . 

00 

100.00 


693710,D Wed Jan 19 11:55:29 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 037856 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693710.D 

DJR 

28 Jan 2010 11:22 


ASD 

10 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 5.45 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 99 


'Abundance" 


; 43 

i i 

80; I 

^ i 

60 i ; 
40i I 

: i 
: ! 

20i i; 


Average of 5.422 r65;517minL W^^^ {-) 


268 


204 


81 


215 


59 


70 


94 


115 


148 


162 


128 

hij . 




174 

I i- 184 


226 


i Q: -. iL!:: . l.hiL. ..M i. 1 I L Ji ! -LL| !: ■!■ U'/l'j.T ^ ^ .Ji I ;!= l;-rh|l !; jj ,1 Ij . j.| , .,, j ^,....j I. .. ., O, . , , , . . ^'^7 

U/z^-> S ^ ' ’ do ^ ’ ioo" Tio ' ' m ' 160 ' ‘ i^o “ 260 ^220 ^0 ’ 280 ' 360' ' 320 ’ 34 o 360 


238 263 


284 


327 


310 


298 


369 

I 


354 j 


Abundance 


43 


so; 


60! 




268 


327 


40 i 


201 


204 


215 


81 

1 


1 j 

^0.1 146 .R., 

00 ! ; ! i 128 Mi, 

1 226 

284 

I I 

i i 

I j 

i 

, ■ I ! : . ; I i , : : ; I 184 

i . 238 253 



' 298 Ji 

' 341 


310 ! 


369 


'm/z-> 40' do "So ' 160 ' 120 140 160 " 160 200 ' 220 240 260 ' 2^0 ’ 300 320 340 360 


693710 .D 


Wed Jan 19 11:55:30 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 037857 




































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693711.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 28Jan201^^ 11:36 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 11 

AcquisitionMet h: DRUGS 
Integrator : Chemstation 

y^unSahce . . TtCl’BSSTU.D’ . 

250000' 


; 200000 ; 
; 150000: 

100000 : 
! 50000i 


; O' 1 ! -i 1 : ! T-‘fn--:“ 

fr!fne“> 2.b0 2.50 ^00 

3.k) 4.06 4.50 5^0 

' 5.S0" 

'ado' 

’^"50 ' ' ' ’ 8.00 8.50 ' 9.66 ' ' 9.E6 ' ' ' i 

Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

5.451 

2781511 

100. 

00 

100.00 


693711.D Wed Jan 19 11:55:33 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 037858 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693711.D 

Operator r DJR 

Date Acquired : 2^Jar^20^0 11:36 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 11 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator ; Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


5.45 C:\DATABASE\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 99 


S^bundance 


43 


80! 


60 i 


40i 


20 : 


Average of 6.419'tb'5'508 "rhm.: '693711.0 (-' 


327 

i 


268 


310 


204 


59 


81 

70 I 94 


215 


115 


146 


162 


1 

I 

! I H 1 


128 


i 174 : ^ 

; 184 ^ l ^^^238 253 


284 


298 ;i 


369 


!m/Z"> 

40 

’ 60' 

'eb 

' i6d 

Abundance 

43 




! 

1 . 80; 





60 





40; 



81 


o o 

<N 

A 

N 

. ....1. 


59 

70 : 

: i : 

: i 

94 

I ; ; 

40' 

60 ' 

8 'o' 

o 

-- 


360 


^ ! 


¥1: HEROIN 


327 


204 


216 


115 


146 


162 


128 


174 




226 


268 

j 



7. 


310 

j 


369 1 

j 

i 

i 

253 :|: 

;! 

.,Ji 

284 

1 298 


[.341. 

f ! 

j I 

i 


360 


693711,D 


Wed Jan 19 11:55:33 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 037859 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693712.D 

DJR 

28 Jan 2010 11:50 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

Chemstation 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


693712.D Wed Jan 19 11:55:37 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037860 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693713.D 

DJR 

28 Jan 2010 12:04 


ASD 

13 

DRUGS 

Chemstation 


iAbundance JIC; 6937T3TD 

! 5(45 

; 2500001 

: 200000 ; 

^ 150000: 

100000 ; 

500001 

' i 

|Tifne-> ^00 2,50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.451 

3179962 

100.00 

100.00 


3.00 3.50 4.00 4.60 5.00 5.50 6.00 


"6.60’ 7.06 "7.50 8.00^ 8,50 9.b6 ’ 9,50 


693713.D 


Wed Jan 19 11:55:40 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_037861 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693713.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 2^J^r^20^0 12:04 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 13 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


5.45 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 000561-27-3 94 



Folk OIG PRR 037862 

































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693714.D 

DJR 

28 Jan 2010 12:17 


14 

DRUGS 

Chemstation 


Abundance TIC: 


i 4000001 

I I 

i 300000: 

j 200000 
i 100000 


Time-> 2.00 ’ ' ieo 3.06 3.50 

400 450 ' ibo 

6.6(3 

' 6.00 ' 

6.50 7 . 00 ' 7.b0 8.00 8.50 9.00 9.50 






Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

5.454 

5415506 

100 . 

00 

100.00 


6145 


j 


693714 .D 


Wed Jan 19 11:55:44 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037863 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693714.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 2^^^n2010 12 :17 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 14 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : Chemstation 


Search Libraries; C;\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 5.45 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 000561-27-3 99 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693715.D 

DJR 

28 Jan 2010 12:31 


ASD 

15 

DRUGS 

Chemstation 


I 600000I 

! i 

; 400000: 

: 200000 ' 

.iTime-> ° 2.6o 2.60 io 6 ' 3.S 0 4,00 ' 4.S0 £qQ 5.S0 6.1)0 6.50 7.00 tTSo S.bo ' 8.50 9.00' 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.459 

9889071 

100.00 

100.00 




693715.D 


Wed Jan 19 11:55:48 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037865 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693715.D 

DJR 

28 Jan 2010 12:31 


ASD 

15 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


5.46 C:\DATABASE\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 99 


Abundance 


43 


Averap of 5^4^ 16 5T533 min.: '693715'D (-) 


80 i 


60! 


40; 


20 i !^- 


81 


268 


204215 


59 


70 


94 


115 


146 


105 


128 


162 

, : 174 


184 


226 


238 253 


284 


327 


310 


’ 0 - ■:! " 1 -/H !. ■ ■r/M: u i .:L:: ; . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ....... 

!m/z-> 40 to ' 80 ^lOO TIo 140 160 " 180 266 220^ ^0 ' 280 ' 366' 320 ' ' 3-io 3^0 


298 

T T T- 


369 i 

! j 


352 


Abundance 

: ! ^ 


80j 1 


60j i 

\ 

i 


40j i 


i i i 

I y 

i ! 

59 

1 ol • ^ ‘ 

rn/z-> 40 

( > , ! 

693715.D 


81 


: 94 


115 


#Tr 


204 


215 


146 


i I j I 

! h ! I . h;, \ ■ 


128 


162 


174 


268 


327 


310 


184 


m a'o 160 126 140 1^0 160 


369 

I 

i 

i 



i 226 

238 253 :i 

284 

298 H 1 

, rii: 

I 

341 ;! 

260 

' 220 240 260 ' 

2^6 ' 

366 ' ' 320 

340 '360 

48 

2011 


Page 2 



Folk OIG PRR 037866 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693716.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 12:45 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 16 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : Chemstation 


Abundance...... .TIC:‘69'37ISir~... 

i 5 45 

260000! 

: : 

; 200000! i 

I 150000i ; 

i 100000! 

! 50000! I 

!Time"> 3^00 3-^0 4.00 4.50 ’ ioo ' ' S^SO^ TSo'’ 'e.SO ' 7.00 ' 7.50 ''' 8.00 8.50 ' '9.00""9!^ 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.451 

2962229 

100.00 

100.00 


693716.D Wed Jan 19 11:55:52 2011 


Page 


Folk OIG PRR 037867 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693716.D 

DJR 

28 Jan 2010 12:45 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


ASD 

16 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI,L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


5.45 C:\DATABASE\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 96 


Abundance 


! 4;3 


Average of^,42'3 t'6'5.5131inin^^ 


aoi 


327 


60 


40 


20 ; 


268 












310 



81 


146 


204 

215 







59 

70 , 

94 115 

I i 128 

162 

i ; 

i I i 

174 

I 

, 1 226 








i 

1 - 'i 

\\ \ i J : 


' 164 

! , i, 

238 

253 i' 

284 

298 






: ' ■ : ' 

I- < ! h ,| 

i.- ii-i iii'i 


, : 1 . . / 


1 1 ^ 


60 

ab 

itio 120 

140 '”160 

Uo 

260 ^ 

^ 2 o ' 

240 


"" 2^0 

3d0 

320 ' 340 360 1 


369 I 


Abundance 


I I 

8o! I 

6o! 

) I 

40! i 
i 

20 i 


o'-, 




268 

f 


327 



81 




204 

215 

[ 




310 

I 

1 

369 1 

i j 
! 1 

59 

i- '-si 

. 0 

94 

1 128 i j 

162 

174 

, , 

ilil icI ... 

i 

I 

: 226 

_ 1 

238 

253 

284 

:!...._ 

298 

: ■ 

^Mi ^ ;i; ! 

6b^ 

8b 

100 120 140 

ieo 


260 


240 

260 

......— ---..5.« 

280 

^ 300 ’ 

3^.0 

340 _ _ J 


693716 .D 


Wed Jan 19 11:55:52 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 037868 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693717.D 

DJR 

28 Jan 2010 12:58 


ASD 

17 

DRUGS 

Chemstation 


jAbundance 

i 2000001 

150000; 


TicisgorirD 

5145 


; 1000001 i 

; 50000i J 

: ! ii 

; j / \ ;i 

Iime-> ° 2 ^0' i5o ' "3,6 6 ’ Xso "^.ooT^.so ' 5 .00 "s.oo '' e.b y 6.50'" 7.00 ' ' f 50' aoo ' Tso '^9.b6 '' 9.io 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.451 

2534152 

100.00 

100.00 


693717.D 


Wed Jan 19 11:55:55 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037869 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28__10\693717.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 28 Jan 2010 12:58 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 17 

AcquisitionMet h; DRUGS 
Integrator : Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C;\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


5.45 C:\DATABASE\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


94 


iAburidance 


: 43 


Average of 5.4 


80j I 


60; 


40; 


20 


81 


115 


146 


162 


204 


215 




268 


70 

128 1 

i 174 

j 

226 

.il ; M: 11:104 I 

il. i.i..'Nil- .-N''./Ir 


. i I ! 184 i 

14- 

! ] 238 

i --.l.il .Ai‘. 


i 0 

Wi/z^^> 40 60 80 100 

Abundance 

43 


284 


294 


327 


310 


369 j 


'#T: HEROIR 


80 i 


! I 


60; 


268 


327 


40: 


81 


20 


70 

94 



59 

i i 128 I 

. ! ; i . ; 

1 

i 

;_r- 

r-T l' ‘l i ‘ 1 -y -i—r 

. i,'. ,4 


40 

_ 60 80 100 120 140 


162 
; ; 174 


215 


204 

j 

^ i . 

226 il 

184 , 

i.,:| I . ^ 4 I ' I 

238 253 


284 


310 


298 i; 


^ . ... ^ 


341 


369 : 


693717.D Wed Jan 19 11:55:56 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 037870 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693718.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 28 Jan 2010 13:12 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 1 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator ; Chemstation 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS*** 


693718.D Wed Jan 19 11:56:00 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 037871 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q1-2010\SYSTEM4\01_28__10\693719.D 
DJR 

28 Jan 2010 13:26 

BLANK 

1 

DRUGS 

Chemstation 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


693719.D Wed Jan 19 11:56:03 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037872 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693720.D 

Operator ; DJR 

Date Acquired : 28 Jan 2010 13:39 

Sample Name : HEROIN STD 

Submitted by : 

Vial Number : 20 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : Chemstation 



TIC: 6937201) 
5145 


100000 ' 


iTime-> 2.0O 2.50 3.00 3,50 4.00 4.60 6.C 


' 6.bo ' ' 6.50 ' ' 7.00 ’ ' 7.50 8.00 8,50 ’9.00 ' 9.50 ‘ ' I 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.455 

5976072 

100.00 

100.00 


693720.D Wed Jan 19 11:56:07 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 037873 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by : 

Vial Number : 20 

AcquisitionMe t h: DRUGS 
Integrator t Chemstation 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693720.D 

DJR 

28 Jan 2010 13:39 

HEROIN STD 


Search Libraries; 


PK# RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Library/ID 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


5.45 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 


99 


Abundance 


4;3 


801 




327 


60 


40 ^ 


81 


20 ; .] 70 

i 59 


_ 40 

iAbun dance 

: 43 

80: ! 

i , ! 

i I 

60 i ! 

i : i 

I 40^ 









268 











310 





204215 






115 

162 



i 






128 1 

i 

174 








' 'ii- !| 

: ; 

■•!'!H|m 


■irW, 

. i 226 

, I:.:; ,|, 238 

253 

I.M .1 

284 

298 


354 

i^O ' 140 ' 

1^0 

1^6 ‘ 

200 

' 2^6 ' 240 

/ 2^0 

^ 2^0 

300 ' 

3 io" 

' 340 ' ' 3 (j 












369 


WHERDTN 


268 


327 


204 


216 


310 


369 


2 o; 

1 i 

59 

81 

70 j ^ 

I IL i I 

115 146 

j 128 M 

162 

1 i 

174 

184 

I 


226 

j! J. 238 

» 

1 

] 

j 

253 

284 

298 ! 

; 1 

i !j 

1 oi-J-. 

, M li ,! 

bo’ "~ibb 






,i'i . 

!| 


: _ 341 . !j 

Wz-> 40 

6 b' 

’ j 4 o ' 

ibo 

' ' 180 

200 ^ ' 

220 240 

‘ 260 ^ 

280 ' 


Z^jo 

’_ 340 ^ 360 


693720 .D 


Wed Jan 19 11:56:08 20,11 


Page 2 


Folk OIG PRR 037874 





























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : P:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693721.D 

Operator : DJR 

Date Acquired ; 28 Jan 2010 13:53 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 1 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : Chemstation 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS*** 


693721.D Wed Jan 19 11:56:11 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 037875 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693722.D 

DJR 

28 Jan 2010 14:07 


ASD 

22 

DRUGS 

Chemstation 


Abundance 

i , 


~r\urmm2jj 

5145 


i 4000001 j 

i 300000; I 

I 1 

: 2000001 

l ^ 

I 1000001 Ij 


!Time-> iho ' ' isO ' 

ibo 3.50 4.00 4,50 6.00 

5.50 ’ ’ abo' 

' abb 7.00'' 7.50' abo' ' 8.5b ' b.bb ' 9.5b ' i 





Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.453 

5005616 

100,00 

100.00 


693722.D Wed Jan 19 11:56:14 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 037876 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693722.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 28 Jan 2010 14:07 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 22 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

, C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 5.45 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 000561-27-3 99 





































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693723.D 

Operator : DJR 

Date Acquired ; 28 Jan 2010 14:21 

Sample Name : 

Submitted by ; ASD 
Vial Number : 23 

AcquisitionMeth; DRUGS 
Integrator : Chemstation 


Abundance 
: 300000j 


2500001 


2000001 

150000; 


100000j 

50000; 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.451 

3475418 

100.00 

100.00 


693723.D Wed Jan 19 11:56:18 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 037878 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693723.D 

DJR 

28 Jan 2010 14:21 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


ASD 

23 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


5.45 C:\DATABASE\SLI.L 
HEROIN 


000561-27--3 


94 


S^uadance 


4:3 


80 i 


60 i 


401 


20 : 




Average of 5.4f916'5T50'9 min.: W37ZnT{-y 


268 


327 


59 


81 

70 I 94 


104 


369 I 





310 

j 

204 215 i 

' 


j 

146 „„ 

115 ( 162 





; ; 

: 128 I : I 174 

'i J ■' . 

I ■ 

226 239 263 j 

284 

!, L ^98 J 

V. r 

; I i 

|: !j ] 

i 341 _ ^ J, 1 


Abundance 


! 43 


80| j 

i 

I I 

60| j 


20 


:m/z--> 40 


"WREROTRT 


215 


268 

i 


327 


310 


369 




204 i 



i j 

81 



1 



i 59 70 1 

94 

162 

1 128 M l174 

. i 226 

i' 284 


j ! 

.\ ‘ . ! 


. I ' 184 

,1 238 253 i 

. i 


■\ ; i 


1: : I'll, , ■ 1, ' 1 

1 1-'| r- ■■ i 

. J J . |..L^ 

1 298 

p i 

341. ^ ^ 


693723 .D 


Wed Jan 19 11:56:19 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 037879 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693724.D 

DJR 

28 Jan 2010 14:35 


ASD 

24 

DRUGS 

Chemstation 


{Abundance 
I 350000i 

j 300000i 

: 2500001 

I 200000i 

150000I 

100000i 

I 

i 50000I 

i .. 

frime-> 2.00 2.50 3.00 3,b0 4.00 


TIC: 65372'4.D' 



4.50 5.00 5.50 "Xoo^ X^O' 7.00 ’ "7.^0" 8.66 8.50 aOO 9.6o" 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.453 

4312294 

100.00 

100.00 


693724.D 


Wed Jan 19 11:56:23 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037880 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693724.D 

DJR 

28 Jan 2010 14:35 


ASD 
24 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 5.45 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 000561-27-3 94 


Abundance 


I 43 


80 i 


601 


401 


20 ! 


Average of 5,422 to 


327 


268 


81 


204215 


59 


70 


94 115 


146 


162 


128 


174 


184 


226 


238 253 


310 


284 
i. 298 


369 : 


m/z^^> 40 100 'T2d"^146 ' ’ 160 1^0 ^0 2^0 ' 240 ’ 260^ 260 3^0 3^0 340 


360 


Abundance 


4;3 


801 


601 


WREROM” 


268 


327 


40 : 


20- 


59 


70 


81 

i 


94 


115 


215 
204 i 


146 


162 


128 


226 


284 


310 


298 :i :l 341 

• I ■ I I . ' ■ 


369 


174 

; I : ' I 

. 184 . ■ 238 253 

, , . I- I : • i r 

0 . i . J:,'.1, !, -.. .., 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 l 80 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


360 


693724 .D 


Wed Jan 19 11:56:23 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 037881 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693725.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 2^Ja^20^^^14 :48 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 25 

AcquisitionMeth; DRUGS 
Integrator : Chemstation 


afeo ' abo """aso 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


5.452 3089640 100.00 100.00 


693725.D Wed Jan 19 11:56:27 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 037882 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693725.D 

DJR 

28 Jan 2010 14:48 


ASD 
25 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 5.45 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 000561-27-3 99 


jAbundanca 
i i 4p 


Average 


. 


! 



A^ndarice. ~Wr:T\Emj\R 

\ \ 4J3 

I i ■ 

i 60| ' 

60| 

40j . 

: \ -j 

20i 

i 0^^ '■ 

rf)lz-> __40 


268 


327 


61 


59 


70 


94 


115 


146 


162 


128 


174 


204 


215 


184 


226 


238 253 


284 


310 


298 


341 


369 


60 80 


l6o 120 140 ’ 1& 180 200 220 240 2^6 280 300 320 340 sOo 


693725.D Wed Jan 19 11:56:27 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 037883 















































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693726.D 

DJR 

28 Jan 2010 15:02 


ASD 
26 

DRUGS 

Chemstation 


lAbundance 

1500001 


T(U:^Bg3725U 

5145 



100000 ; 
500001 


h'ime-> 2.00 2:bo 3.00' 

’ 3.56 ’ 4.00 ' 4.fe6 5.06 

iSo' abo' 

6.5b ' 7.00 ' 7.50 ' ' 8.00 ' 8.50 ' ' 9.56 ' 9.h6 ' j 

Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.450 

1798768 

100.00 

100.00 


693726.D 


Wed Jan 19 11:56:31 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037884 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693726.D 

DJR 

28 Jan 2010 15:02 


ASD 

26 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


5.45 C:\DATABASE\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 99 


Abundance 


80 


43 


Average of 5:4227b 5:502 


327 


60: ! 


40: p 


268 


81 


204 


20 i 


59 


70 


94 


124 


146 


162 


215 


174 


238 253 


284 


310 


1 


! 1 :: .1 ; : 105 I , ;; 104 ^ ^ ^ 

! U ■ ; ! I'-r-j '■•••: '-1^-1 | i i ■ . ] ■ l‘ l -j—i- i t'-T-r "r-" i'.. .. ... 

mtz~> 40 60 80 100 120 140 160 180 20O 220 240 260 2^0 300 320 340 


298 


369 


I i 


■ 1 ■■I'-'r i 

360 , 


Abundance 


4:3 




60i i 

j I 

60j I 

40 : 


268 


204 


215 


81 


327 


310 


369 

i 


I 20| ; 

7A 

94 ; 

146 

162 



1 

i 




i 1 

i * i 

: 1 : 

3 .. 

I j 128 


; 174 

:: M84 


' 226 

238 263 S 

284 

298 

\ ; 1 
; i 

i H 1 i 

: oL.'. 

\. !__ iL_ .i"' 


■! 1' ■ 


.J. 


i:.' .11 ' 



1 . 1:1,^. 341.. i 

jm/z-> jtO 

60^ ' 'so' ' ’ l66 ’ 120 

140 

160 

‘ 180 

200 

’ 220 

240 


"^3^66 

' 3^0 ’ ' 340 ■ 360 ! 


693726 .D 


Wed Jan 19 11:56:31 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 037885 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693727.D 

DJR 

28 Jan 2010 15:16 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

Chemstation 


Abundance. IfCr09'372YD 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


693727.D Wed Jan 19 11:56:35 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037886 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693728.D 

DJR 

28 Jan 2010 15:30 


ASD 

28 

DRUGS 

Chemstation 


jAbundanca 

120000I 

lOOOOOj 

I 

80000! 
60000: 
40000: 
20000 : 
I 


T(C:“Bg37283T 

5(45 


2.00 ’ 2.50 ’ ioo ^ 

3.50' 4.00 4.50 5.00 

’ 6.50 ' 

' 6.00 ' 

6.50 7.56 7.50 8.00' 8.50 9.66 9.50 ' 1 


Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

5.451 

1482779 

100 . 

00 

100,00 


693728.D 


Wed Jan 19 11:56:38 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037887 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693728.D 

DJR 

28 Jan 2010 15:30 

ASD 
28 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C 


\DATABASE\SLI.L 
\DATABASE\PMW_TOX2.L 
\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# Rl 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


1 5.45 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 94 


lAbundance 


A\^ge'of 5;4i9 to 5:498 min.: B9372B:D (-) 


204 215 


I 20M| 70 : 94 115 

I I 59 i I f I 


: 185 , 


238 253 


4- . -fJ-k. . 


40 60 80 lOO 120 140 160 160 260 220 240 260 2m 36o 320 340 360 


Abundance 


■MinRERDIN" 


215 
204 i 


70 I 94 116 162. 


238 253 


• m / z -> 40 6(3 80 ' 1o"o 120 14^" 160 180 260 "2^0 ' 240 2^() ' 280 360 3^0 340 ' sOo 


693728 .D 


Wed Jan 19 11:56:39 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 037888 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693729.D 

DJR 

28 Jan 2010 15:43 


ASD 

29 

DRUGS 

Chemstation 


Abundance 

i 

i 400000! 
300000i 

I 

^ 200000 ! 
100000 : 


TfC: wrmr 

45 


j 


2.00 2.50 

ioo 3.50 4.00 4.60 5,00 

' 5.50 ’ 6.00 ’ 

6.50 7.00 7.50' ' a.bo 8.50 9.66 ‘ 9.50 ' j 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.454 

5359443 

100.00 

100.00 


693729.D Wed Jan 19 11:56:42 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037889 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693729.D 

DJR 

28 Jan 2010 15:43 


ASD 

29 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


5.45 C:\DATABASE\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 99 


iAbundance 


, 


Average 


80 i 


327 


I 

\ 40i 

: 20\ 

I 

! 

'm/z-> 40 

^Abundance. 

; i 43 

; 1 i 

I I 

80 i I 

j : j 

i 60 ^ j 


81 


59 


70 I 


94 


268 


115 


146 


162 


1 1 128 : 

1 174 




204 215 


i 


310 


i 226 


^238 253 j 


284 
I 298 


369 


354 


1?T: HEROIN 


268 


40; , 

i 


81 

115 

20^ :i 

59 

! 

... 

o 

94 

i ^28 

0 .1: 

40 

.1 


J it .Is 'h ' i' ; 

60 

80 

' ido ' 120 


204 


215 


327 


310 i 


146 


162 


369 ^ 


174 


226 


193. 


238 253 !:il 


284 

J. 298 


341 


320 340 360 


693729,D 


Wed Jan 19 11:56:43 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 037890 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1~2010\SYSTEM4\01_28_10\693730.D 

DJR 

28 Jan 2010 15:57 

30' 

DRUGS 

Chemstation 


Abuildance 

! 

! 200000i 


1500001 


100000 


500001 

j 


i 0 

hrime-> 2.00 2.50 3.00 3.^0 


5 


T(C: 693730:Er 
145 


4.00 4.50 5.00 ' 5,50 aOO 6.50 f.OO ' ' 7 .50 ' ’ 8.d0 "aW 9.00 ' 9.50 ' ' | 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.451 

2426540 

100.00 

100.00 


693730.D Wed Jan 19 11:56:46 2011 


Page l 


Folk OIG PRR 037891 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q1-2010\SYSTEH4\01__28 _10\693730.D 
DJR 

28 Jan 2010 15:57 


ASD 

30 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


5.45 C:\DATABASE\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 96 


Abundance 


, 43 


AveTa^^;4WIo3:5T1 rriin.: 693730:D“(-T 


80! 


327 


60; 


40 ; 


20: 


81 

70 j 94 
59 i 


115 


128 

N' . ■ : j 


204 215 


146 

• , i 174 

IJl 1^4 


268 


226 ^^^ 284 

i 238 253 . J 

il-i. 


310 


298 


369 


)Ti/Z‘*> 40 6'0 80 l5o ^i0^ 140 160 1^0 ' ' 2 lJo 2^0 240 260 280 300 3^0 340 ’ 360 


Abundance 


^ 43 


HEROIN 


801 


60 i 


268 


327 

i 


4o; 

: 


81 

CM 

59 

70 j 

i ^ I 

ol j: 

eb 

■ I; 

;i. vi 

40 

80 




215 

204 


\ 

310 i 

i ! 

1 1 

369 

1 

94 162 

174 

= k W 



I 

I 


i i 128 ill, 

. 226 

238 

253 1 

284 i i 

1 !■ 298 f 1 

341.^ 

100 ’ lio ' 140 ' 1^6 

ibo 

200 " 220^ 

240 

260 ' 

2S0 360 320 ' 

340 360j 


693730.D 


Wed Jan 19 11:56:46 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 037892 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693731.D 

DJR 

28 Jan 2010 16:11 


ASD 

31 

DRUGS 

Chemstation 


Abundance 
i 2500001 

: 2000001 


150000! 

! j 

I loooooj 


60000 


irime--> 2.bo 2.bo 

' 3.00 3.50 ' 4.b0 4.50 5.00 

5.60 

' 6.00 ' 

6.50 7.00 7.60 8.00 8.50 9.00 9.50 ' j 






Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

5.451 

2697314 

100 . 

00 

100.00 


~i\urmsTTr.a~ 

5145 


693731.D Wed Jan 19 11:56:50 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037893 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693731.D 

DJR 

28 Jan 2010 16:11 


ASD 

31 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 5.45 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Heroin-M (6-acetyl-morphine) 

059833-14-6 

91 


Morphin 2AC 

@ 000561-27-3 

76 


Naloxone AC 

000000-00-0 

49 


RBundance 


4:3 


Avefap ore.42?To5:512 m 


80 i 


60! I 


327 


268 


369 : 


40 


20 ! 


310 


204 


59 


81 
70 i 


215 


115 


146 


128 


i O'r-lh^i-il.'i T 

!fTi/Z"> 40 60 


162 
I 174 

;• vi .I®-* 


l i ^238 253 


284 

!, 298 


Abundance 


80 f 


lio ^ " 140 ' 1^^ ' ' tSd ’ ’ 2^^^' 2^6 ‘ 2^0 ' 2^0 320^ 

327 


■#525:Tleroin-M (6-acetyi:mdrph^^^^^^ “FTB2S 


60: 


40 


20 


268 


59 


215 


94 


124 


146 


162 


204 

i 


285 


310 


'm/z-> 4o’ eb ' do 160' iio Ub ’' leb' ibo 260 220 ' 240 2bb ' 3o sbo 3^0"' 346 ’ sbo 


693731.D Wed Jan 19 11:56:50 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 037894 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693732.D 

DJR 

28 Jan 2010 16:25 


ASD 

32 

DRUGS 

Chemstation 


iAbundance 

i 600000j 

I 500000; 
I I 

I 4000001 

300000j 


5 


TIC: 693732:D “ 
146 


1 

i i 

i 

2.00 iso' ibo ‘ i 4.50 5.60 

5^ 6.00" 6.50 7.66 ' 7.50 8.00 8.56 9.00 9.50 ! 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.456 

7181124 

100.00 

100.00 


693732.D 


Wed Jan 19 11:56:54 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037895 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28 10\693732.D 

DJR 

28 Jan 2010 16:25 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


32 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


5.46 C:\DATABASE\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 99 


Sundance 


, 4;3 

80| I 

I i 

eo\ \ 

1 I 

401 ; 

20; :j 


Average or5;42"4To 5.'524 min.: ^^3“2.0 (-) 


327 


268 


369 


310 


204215 


/Abundance 



81 


146 


70 I 

94 

115 : 

0>_ 

i ' 

Ml 

! 128 ^ 

6 b 

'ab' 

ido 

^i6 140 



162 


174 

! ’ 185 


226 


238 253 


284 


298 


300 340 


354 

360 I 


I 43 


wivEEmm 


80 i 


60 i 


40 


20 ' 


268 


327 


204 


215 


310 


369 


81 


59 


70 


94 


115 


146 


162 


128 


174 


184 


—r-| V-l'- 


1 226 

238 253 ; : 

264 

298 

! i 

1 1 

i 341 1 

220 


2bo ' 

sdo' 

320 ' 340 " ' 360^^'^ 


693732,D Wed Jan 19 11:56:54 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 037896 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693733.D 

DJR 

28 Jan 2010 16:38 

BLANK 

1 

DRUGS 

Chemstation 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


693733-D 


Wed Jan 19 11:56:57 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037897 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693734.D 

DJR 

28 Jan 2010 16:52 

BLANK 

1 

DRUGS 

Chemstation 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


693734.D 


Wed Jan 19 11:57:01 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037898 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q1-2010\SYSTEM4\01_28__10\693735 .D 
DJR 

28 Jan 2010 17:06 

HEROIN STD 

35 

DRUGS 

Chemstation 


^undance 
I 500000I 

I 400000] 

j '■ 

I 300000: 

I 200000J 


T!Cr693735Tr 

46 


i 

I 


:| 


100000I 

I 


lime-> 2.00 i^O 

3.00 ' 3.k0 ’ 4.00 4.bo ' 5.bo 

’ 5.50 ' 

6.00 

6.50 7.00 7.fe6 ' abo' 8.50' 9.66 9.50' j 


Ret, Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

5.456 

6094692 

100 . 

00 

100.00 


693735.D 


Wed Jan 19 11:57:05 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037899 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693735.D 

DJR 

28 Jan 2010 17:06 

HEROIN STD 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


35 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


5.46 C:\PATABASE\PMW_TOX2.L 

Heroin-M {6-acetyl-morphine) 

Morphin 2AC 

Hydromorphone enol 2AC 


059833-14-6 91 
@ 000561-27-3 81 
@ 000000-00-0 46 


/iibundance 


43 


Average io SJ524 min.: 6937357[X(“) 


80! 


60 i 


SBundan’ce 


80 i 


268 


327 

i 

i 

! 

I 


369 


40 



81 

I 

70 ; 





204215 




310 

1 , 

20 

;i 


94 

115 

146 

162 







: i 

! ! 
I 1 

: 0 

1 Is 

59 

I : 

i b 104 

i 128 

■ Ml 1 

174 

5 

j ! 226 

238 

. -ilM 

253 1; 

284 

I 

298 1 ;; 

i i 

1 .ii i 

354 i 

4b 

.eb 

80 

100 ’ 

1 r ; I 1 

120 

f -r'l 1 T 

140 

160 ” lio 

’' 260 

i" 220' 

240 

260"" 

230 

360 ' 3^0 

340 360 ' i 


1^525: Heroin-M {6*a^ Pf62B~ 


3?7 


60; 


40 i 


20i 


i 0 

40 


693735 .D 


268 


59 


.i..... 

60 8b 


215 


94 


124 


146 


162 


204 


285 


310 


l6o 120 ' l40 . ..160 ' j80 260 ..^q 240 _ 260 ' 2^' 360 3^0 340 ' 3& 

Wed Jan 19 11:57:05 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 037900 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693736.D 

DJR 

28 Jan 2010 17:20 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

Chemstation 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


693736.D 


Wed Jan 19 11:57:09 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037901 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693737.D 

DJR 

28 Jan 2010 17:34 


ASD 

37 

DRUGS 

Chemstation 


AEundince ' TIC; 693737Xr- 

400000! 


300000; 

2000001 i 

i \ 

100000! :| 


;Tfnne-> ° 2^0 ' 2.50 3.(30 3.50 4.00 ’ 4.5(3 5.66 ' ‘ 5 5o" 6.00 " 6.50 7.66" 7.50 ' 8.66 ' ifeo 9.00 ^50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.452 

4477106 

100.00 

100.00 


693737 .D 


Wed Jan 19 11:57:12 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037902 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1~2010\SYSTEM4\01_28_10\693737.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 28 Jan 201 0 17:34 

Sample Name : 

Submitted by ; ASD 
Vial Number : 37 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 5.45 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 000561-27-3 99 


Abundance 


min.:'693737:0 (-) 


204216 


59 i 


0 I -y-V- : —T— 


j I, ! , * 1 I ' 


hi/z^^> 40 60 80 100 120 140 160 


iil: 284 !, P 

...Ji. ,^ 

2i0 240 260 260 300 320 340 360 


raundance 


WT: HEROIN 


215 
204 [ 


94 '1^ 162 


226 

i 238 253 


40 6'0’ ' 'ab' ' ioo ‘ ' 1^6 ‘ ’ 140 ' ‘ l46 ' 180 200 ' ‘ 220 240 260 ' 280 ' 300 3^0 So" "~3^0 


693737.D 


Wed Jan 19 11:57:13 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 037903 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693738.D 
DJR 

28 Jan 2010 17:48 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

Chemstation 


(Rbundanoe TIC: 69373'8TU 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


693738.D 


Wed Jan 19 11:57:16 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037904 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693739.D 

DJR 

28 Jan 2010 18:01 


ASD 

39 

DRUGS 

Chemstation 


^uridaiice 
2500001 

2000001 

I 

150000i 

100000j 

50000l 


jrcyewsoTD” 

45 


0 ',. 


Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.451 

3147406 

100.00 

100.00 


693739.D 


Wed Jan 19 11:57:20 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037905 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1~2010\SYSTEM4\01_28_10\693739.D 

DJR 

28 Jan 2010 18:01 

ASD 

39 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C 


PK# RT 


\DATABASE\SLI.L 
\DATABASE\PMW_T0X2.L 
\DATABASE\NIST98.L 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


5.45 C:\DATABASE\NIST98.L 

Diacetylmorphine 000561-27-3 
Diacetylmorphine 000561-27-3 
Morphinan-3,6-.alpha.-diol, 7,8-did 002784-73-8 


iAbundance 


\ve rage of 5.422 to 5T5T8 min!: 


801 i 

j ! 


60; 


40! 1 



81 

20 1 5 

70 : 

! N 59 


q: ii i; i.iiii:. !■ 

l.= l, .4 111 

4o’ eb 

bo 


94 115 


■Abundance 


i .1 i 226 J 284 

. '; ,:i i 238 253 ^ 

MdJ !|; .1., ■! Ii: ^ -I IIM , , ■ y - ._ j = -4^ .;.-t- .r--.r-v- 

20o" 220 240 260 2^0 "" 36o sio 34o 360 


i: DIacetylmorpfflne 




I 105 I 1:13^. 



204 






215 

I 



74 

ii. 185 

•ibn-i 

i;ii; [ ;! 

\ 

\ 225 

1 1 238 

4 'ij i 

253 1 

284 

i . i 

J.., 

r = 

180 

200 

' 2^ 240 

'260 

280 

; 57 : 

21 

2011 




Wz-> 4b bo’ 80 100 120 140 160 130 200 ’ ’ 220 240 260 280 300 320 340 

693739.D Wed Jan 19 11:57:21 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 037906 











































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : P;\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693740.D 

Operator : DJR 

Date Acquired r 28 Jan 2010 18:15 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 1 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : Chemstation 


Sundance TfC: 69374Q,D 



et. Time 




***NO INTEGRATED PEAKS*** 


693740.D Wed Jan 19 11:57:24 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 037907 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693741.D 

DJR 

28 Jan 2010 18:29 


ASD 

41 

DRUGS 

Chemstation 


lAbundance 
: 250000] 

i I 

I j 

f 200000; 
150000i 
100000 ^ 


'Ticrmimuj 

5\45 


ii 


i 


50000I 


Time“> 2.00 2.60 

abo abo 4.b6 ’ 4.50 5.00 

5.bo ' 6.00 

7.00 ' * 7.50 8.00 ’ 8.50 9.bo ' 9.50 ' ' | 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.452 

2975490 

100.00 

100.00 


693741.D 


Wed Jan 19 11:57:28 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037908 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693741.D 

DJR 

28 Jan 2010 18:29 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


ASD 

41 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# 

RT 

1 

5.45 

Abundance 

i 


1 80{ ; 


I 60; 


1 40J 

I 1 |j 

81 

1 2o! i 

! S j1 

I i ii 

70 1 

59 j 

-i : 1 

i oUi 


40 

6b 80 


CAS# 


Qual 


HEROIN 


000561-27-3 94 


AverageoreJITTo^^T^^ 


327 


268 


369 


310 


204 


215 


146 


162 


lOf * 


128 

I i 

■ i' i =' U.i" 


174 


184 


I ] 226 


238 253 

-I"-'!'--- 


284 


298 J 


2^6 360 3& ' 340 3^ 


Abundance ’ 


43 


irfyi^EROiM 


ao: 


60! 


40 


20 


268 


327 


204 


215 


310 


369 i 


81 


59 


70 


94 162 

i 128 i I 


174 

184 


226 


238 253 


! I <i 


t I 


284 

I 298 


341 


m/z-> 40 60 8 b 100 120 140 ^ 1 ^ 6 " "W""" 200 220 240 * 2 ^ 280 ' 300 3^0 ' 340 360 ^ I 

693741,D Wed Jan 19 11:57:28 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 037909 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693742.D 

DJR 

28 Jan 2010 18:43 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

Chemstation 


SVbu'ndaKce...TIC: ■693742Xr 



Ret, Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


693742.D Wed Jan 19 11:57:31 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037910 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

Pile Name : P:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693743.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 28 Jan 2010 18:56 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 43 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : Chemstation 


Abundance' TIC:'693743.[J 

5 45 

' I 

I 400000: 

i 300000j f 

i ^ ii 

! 200000; I 

I 11 

I 1; 

loooooj 


!rime-> ioo ' £ 56 i b o 3.50 4.00 4.50 ' 5.00 ' ^.50 ' 6.00 4130 7.00' ‘ 7.50 ‘ ^ 8.00 sio ’ 9.00' 9^^ 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.455 

5618445 

100.00 

100.00 


693743.D Wed Jan 19 11:57:35 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 037911 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01__28__10\693743.D 

Operator ; DJR 

Date Acquired : 2^Ja^^^^0 18:56 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 43 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 5.45 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 000561-27-3 99 




693743.D Wed Jan 19 11:57:35 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 037912 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693744.D 
DJR 

28 Jan 2010 19:10 


ASD 
44 

DRUGS 

Chemstation 


Abundance 
I 400000 I 


110:693744.0 

45 


! 3000001 I 

I 200000i I 

I i ■ i 

: I I 

100000I I I 


|Tlnie-> 2,d0 

' 3,b6 ' ' 3.50 ’ 4.bo ' 4.60 5,bo 

5.50 

6.bb 

' 6.6b 7.bb ' 7.6b 8.00 8.bo 9.bo 9.6b 






Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

5.453 

4813789 

100 . 

00 

100.00 


693744 .D 


Wed Jan 19 11:57:39 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037913 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; P:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693744.D 

DJR 

28 Jan 2010 19:10 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


ASD 

44 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


5.45 C:\DATABASE\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


96 


Abundant 


43 

! 


80 i 


Average of”5,44”81o'5^0”min,: 69'3744’D (“} 


327 


60: 


40 


20 i 


59 


70 




268 


310 


369 


Abundance 
! [ 4^ 


81 

I 94 

,15 

162 


204 215 



; 1 I i 

: i i ! 

i i ! : 

■ \ i ! 

\ ]\ M . 

i 128 

I I 

174 
• 184 

i i 226 

238 253 1 

284 

i j i I 

298 jl :1 j|: i 

s'o 

' 120 ' 

ieo 

160 ' 

200 2 io ' 

2 W 260 

" 280 

' 366 sio '' a-ib ' 3bo ' | 


80i ! 


60 i 


40 ; 


327 


} 

268 



; i 

215 

310 

369 

204 : 






1 -1 81 ■ ^ i 






} ™ ' 94 ,62 : 

1 t: 59 ? i ; . ,28 M ; ^ 

226 

284 



1 

1 

; . : i' i . ? : 184 . 

238 253 





/ !i',! : I .■ V ^ . J ,,, 7 i,.!, i i:: i ,■ !■' , \ 

j.; 1 . ^ j .! 

i 298 

_L|_.., —j—f_ 


^ 341 

: i 

4 o" 60 ’ 80 ' ’ ibo iio MO ieb isb 260 

220 ' ' _240 ’ ' 260 ' 

280 ’300 

' 320 

340 ' 360 1 


693744 .D 


Wed Jan 19 11:57:39 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 037914 
































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693745.D 

DJR 

28 Jan 2010 19:24 


ASD 

45 

DRUGS 

Chemstation 


|Abuhdance 
500000i 

i 

i 400000' 

I I 

I 300000j 

\ j 

■ 200000 ! 

i 100000^ 


Trcrwr^syD' 

5i45 


i 


! 

I 


!rime-> 2.00 iso 

3/00 3^0 ' 4.00 4.50 5,00 

6,50 6.00 ’ 

6.60 7.00 ' 7.66 ’ abo ’' 8.5o o.bd ' 9.^6' i 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.454 

6314615 

100.00 

100.00 


693745.D Wed Jan 19 11:57:42 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 037915 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01__28_10\693745 .D 
DJR 

28 Jan 2010 19:24 


ASD 

45 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


5.45 C:\DATABASE\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 96 


jAbundance 


I 43 


Averag8^5:4T9 !omin.: W3745:D'(-I 


80! 


327 


60 ! 


i I 


268 

i 


369 


310 


40 ! 


Ml ^ i 


81 

I 94 
I 105 I 


204215 


146 


128 


162 
' 174 




ll. Jl 1 . 8 ^ 


226 


r 238 253 ii I 


284 


298 


352 


^ 60 60 1 {So 120 140 160 ifeO 200 220 ^0 ^ ^0 280 300 _ 320 340 MS) 

Abundance 


4;3 


l?T:“REROIR 


80 i 


60 i 


401 


20 ' 


268 


327 


204 


215 


310 


59 


81 

70 i i 


146 


i 128 


162 
i 174 


369 i 


■ j 226 284 

, 193 ' I > 238 253 _ 


; Q[ -i'l a 'i/ i 'J/ K ■ Vi' '.iii-., .ii. .; i. -: - M i |. .li'iljFI MflUu:!;:;: .,;;n IIii !| , ..H; . I.;li . iH!.||.298 ^ I.341 ^.. ; 

)m/z-> 4 o" 60 ' ”^0 lb^ ~^126 ' 140160 "^6 200 2^0 240 " 280 300 320 ^ 340 360 i 


341 


693745.D 


Wed Jan 19 11:57:43 2011 


Page 2 


Folk DIG PRR 037916 







































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693746.D 

DJR 

28 Jan 2010 19:38 


ASD 

46 

DRUGS 

Chemstation 


Abundance 
I 400000; 

I I 

^ 300000i 

: i 

; 200000 ) 

I : 

100000 ^ 

i : 

i 

fTime-> ° 2.00 ^Eo ' 31)6 ' ’ 3.^0 ’ 4,00 


—riCilfS3746.D 
5145 


4.50 5.00 5,50 6.00 6.50 7.00 7.60 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.454 

5391551 

100.00 

100.00 


693746.D 


Wed Jan 19 11:57:46 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037917 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693746.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 28 Jan 2010 19:38 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 46 

AcquisitionMeth; DRUGS 
Integrator : Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2,L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASB\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 5.45 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 000561-27-3 99 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693747.D 

DJR 

28 Jan 2010 19:51 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

Chemstation 


Abundance ^ " . TfCT 6S3757T0 

j 1200] 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


693747.D Wed Jan 19 11:57:50 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037919 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693748.D 

DJR 

28 Jan 2010 20:05 


ASD 

48 

DRUGS 

Chemstation 


Abundance 
I 600000( 

' S 

I 500000j 
; 400000I 

; 300000| 

■ 2000001 
i 100000: 


TfCr'693748:D" 

5146 


I 

I 

•! 


i 


ii 

!i 


2.^' 2io ’ 

ibo 3.60 ’ 4.00 4.50 5.6 o 

5.bo 

6.00 

6,50 7.00 7.50 8.66' 8.50 9.00 9,5o I 

Ret. Time 

Area 

Area 


Ratio % 

5.457 

7490192 

100 . 

00 

100.00 


693748,D Wed Jan 19 11:57:53 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037920 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

P:\Q1-2010\SYSTEM4\01 

DJR 

28 Jan 2010 20:05 


ASD 

48 

DRUGS 

Chemstation 


28 10\693748.D 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 5.46 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 000561-27-3 99 


^Hindance' 


43 


80! 


60 ; 


40 


20 


yn/z-> 


ai 


59 


70 


94 




.AveraWof'5:4Wt6”5:52^^ 


115 


146 


128 

J i=i=!-l, 


204 215 


162 
I 174 
ii !i 184 

j j,.:. 


268 


226 ™ 
, 238 253 


284 


327 


310 


40 60 


80 


.-r-4Lr- 


298 


369 


Too ’ 120 ' 140 1^ ' ' l8o"’ 260 " " 220 260^ ‘ 280 "" 3& " 320 ' 340 


341 354 :: 



693748.D Wed Jan 19 11:57:54 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 037921 































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693749.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 28 Jan 2010 20:19 

Sample Name : BLANK 
Submitted by : 

Vial Number : 1 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : Chemstation 




693749.D Wed Jan 19 11:57:57 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 037922 














Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

F:\Q1-2010\SYSTEM4\01 

DJR 

28 Jan 2010 20:33 

BLANK 

1 

DRUGS 

Chemstation 


28 10\693750.D 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


693750.D 


Wed Jan 19 11:58:01 2011 


Page l 


Folk OIG PRR 037923 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693751.D 

DJR 

28 Jan 2010 20:47 

HEROIN STD 

51 

DRUGS 

Chemstation 


Abundance’ 
I 500000; 

I 4000001 

i 

! 3000001 

I j 

: 200000 ; 

i 

■ 100000 i 


TiC: eWSTb" 
5146 



hr!nne-> 2.00 2.50 

3.00 ’ 3,50 4,00 4.50 5.66 

' 5.50 6.66 

' 6.6o 7,00 ’ ^ 7.50 8,t)0 8.50 ' 9.00 ' ' 9.5o ' ' ' 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.456 

6260413 

100.00 

100.00 


693751.D 


Wed Jan 19 11:58:04 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037924 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693751.D 

DJR 

28 Jan 2010 20:47 

HEROIN STD 

51 

DRUGS 

Cherastation 


Search Libraries; C:\DATABASE\SLI,L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 5.46 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 000561-27-3 99 


Abundance 


J 43 


Average of 5:41W'5WMrrr69375Tl^ 


80: 


327 


60! ; 


40 


20 


204215 


81 


59 


70 


94 


146 

115 I 162 

: 128 I j I 

.. . ni-' i 


184 


268 


226 

: 238 253 


284 


310 




298 


369 I 


__354 ]: __ i 


'rn/z--> 40 ’ e'o' ' eb ‘' ibo ' i^o ' i4o ’' ibo ‘ ’ ibb ’ 260 ' 2^0 ' '^0 ^60 ' abo ' 3bo ’ 32o 34o "360 


lAbundarice. 


4;3 


■MiTIERDTfT 


80 i 


60! i 


40 


20 


( 


81 


204 


215 


59 


70 


94 


115 


146 


I i 


128 


162 


! 0t..!u. 

'm/z-> 40 


i J 


174 

i !i 184 ^ 


226 


268 


• i } 


I- ! : 


238 253 

...LjJ, 


284 


298 


327 


310 


341 


369 ; 

i [ 


eb'' ’ 160 ’ 12 b ^ 140 ' ibb ' Tso ^ 206 "^220 ' 24 o ' 260 " 280 '' 300 ' * 320 34 b ' abb 


693751.D 


Wed Jan 19 11:58:05 2011 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

Pile Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28__10\693752.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 28 Jan 2010 21:00 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 1 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator ; Chemstation 


Abundance TIC; 693752.D' 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


693752.D 


Wed Jan 19 11:58:08 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037926 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

F;\Q1-2010\SYSTEM4\01 
DJR 

28 Jan 2010 21:14 

COCAINE STD 

53 

DRUGS 

Chemstation 


28 10\693753.D 


Abunciance* 

8000001 
f I 

I I 

’ I 

600000I 

400000; 

200000 ! 


3(95 



;Time-> ’ 2.6o 2.k) 3.00' 

S.feo 4.00 ' 4.feo ' 5.00 

' 5.^6 

' 6.00 

^50 7.00 7.50' 8.00 ^50 9 ,bo aSO 1 






Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

3.952 

8527166 

100 . 

00 

100.00 


693753.D Wed Jan 19 11:58:11 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 



File Name 

F:\Q1-2010\SYSTEM4\01 28 

10\693753 .D 


Operator 

DJR 



Date Acquired 

28 Jan 2010 21:14 



Sample Name 
Submitted by 

COCAINE STD 



Vial Number 

53 



AcquisitionMeth 

DRUGS 



Integrator 

Cherastation 



Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 

90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 

90 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 3.95 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80 


¥ 

I 


.; 69'37531DD' 


182 


60' 


40^ 

42 
20 : i 


94 


105 


'm/z-^> 40 


Abundance 


51 

I ^ 68 


122 


138 


I 198 


Mi, liililiii Ui;ii i * ,ii^ ^ 214 zhh ^oo t 

. h‘iTr| T I ’l ; ■ ■-!• = -? Mrv 1^ H4- r-r-:T-7- tt -r-7- r T-[- HV 1 m . , .,44';.-, , , , i p J 1 r rTTf-rvy-: : r :-t-v ^ 

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 160 1^0 200 2i0 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


244 259 


272 


303 

! 


288 


¥ 


801 


60^ 


40! 


182 


94 


i 42 


20; 


: 

'm/z-> 40 


51 


68 


! i! 


105 

i 


122 

'I14J 135 


152 166 


198 


214222 244 259 


272 


303 


50' 60' 7'd 8b 9b 160 1 i 0 120 130 140 160 160 I TO' 1 8 O 190 200 210 220 230 240 250 bS" 270 280 290 3^0 ' 


693753.D 


Wed Jan 19 11:58:11 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28__10\693754.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 28 Jan 2010 21:28 

Sample Name : BLANK 
Submitted by : ASD 
Vial Number : 1 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : Chemstation 


Abundance 

I loooi 

i j 

800i 
I 600i 

I 4001 

200 ; 



[rime-'> 2,00 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS*** 


693754.D Wed Jan 19 11:58:15 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1~2010\SYSTEM4\01_28_10\693755.D 

DJR 

28 Jan 2010 21:42 


ASD 

55 

DRUGS 

Chemstation 


Abundance 

; . ) 

: 1000000 ! 

! 

I 800000; 


3195 


I 


Trcr693765.D 


600000! 

4000001 


200000j 

i 


2.00 2.^0 

3.00' 3.30 ' 41)6' 4.6o 5.bp 

js-ko'' 6.66 

6.30 7.00 ' ' 7,30 8.6^ ; .. 9-SO J 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.201 

1652329 

12.67 

14.51 

3.954 

11388516 

87.33 

100.00 


693755.D 


Wed Jan 19 11:58:18 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037930 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F;\Q1-2010\SYSTEM4\01_28__10\693755.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 28 Jan 2010 21:42 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 55 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 3.20 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 




693755.D Wed Jan 19 11:58:19 2011 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693755.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 2^^^r^^0^0 21:42 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 55 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 3.95 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundahca Average of 3.923To 4.01'9 min.: 69’3755U (-) 




693755.D Wed Jan 19 11:58:19 2011 Page 3 


Folk OIG PRR 037932 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693756.D 
DJR 

28 Jan 2010 21:56 


ASD 
56 

DRUGS 

Chemstation 


Abundance 

i ! 

: 1500000! 


96 


TIC:693756:D 


10000001 ) I 


3.20 

500000^ ! 

I i i 

■ ! 

i I ii 

0 ' : r 1—J-T—^— r — r- I : i 

2.00 2.50 3,00 3.50 


iW. 

4.00 ' 


4^0 


5.00 5.50 6.00 


6.§0 


7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.201 

5573602 

22.87 

29.65 

3.959 

18796504 

77,13 

100.00 


693756.D Wed Jan 19 11:58:23 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037933 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P;\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693756.D 
DJR 

28 Jan 2010 21;56 


ASD 

56 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C;\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98,L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.20 C:\DATABASE\NIST98.L 


Abundance 


80 ^ 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2 , 3 , 5 ,6-tet 

006649-23-6 

99 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 

Average of 3. 16 BI 0 37304 min.: 693756:0 (-) '” ' ' 

148 


60! 


40 i 


20 j 


0 


73 


204 


101 


121 


45 51 


63 


89 


127 


li 


.157 169 


176 


189 


50_ _6^ 70 80 90 100 110 1^0 1^0 140 150 160 170 180 1^0 20O 

Abuhd^ce W84039: ^mid3zo[27^]tb]azoIe, 2!3"t5r6-tetfa]iydrd'6-^ 

I 148 

80| 

60! 


204 


40 : 


73 


101 


201 

46 51 63 

! j 

89 

121 127 

i 176 


1 


H.:J79 

J j i]:., .. i 

■; JiL = : ihi 

/i 108 119. li i, , 135 141 ! 

;ij, 157 167 J 185 i 

i i 


'm/z-> 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 


170 180 190 200 


693756,D 


Wed Jan 19 11:58:24 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693756.D 

DJR 

28 Jan 2010 21:56 


56 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries 


PK# RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.96 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 


99 


ISBuhdance 


80 


60; 


4o: 


20 i 


0 : 


I 42 


51 

i , 
■ijiiL 


82 


68 


94 


105 


Avefap'of 3V92316 4:02g mfS:: 

182 


122 


jnn/ 2 -> 40 


,, 1? ^ . .jllliili i .. ^ .i.i.j..... .,,, -. 

50 eb 70 '80 90 l6o' 110 120 1 bo 140 160 160 170 180 ibo 2bo 2ib 220 2bo 240 250 280 270 2b025b bOO 


1 

? 

i 

198 

152 166 ■ 

..:-lrrTvv..-W 

\ _ 222 


242 


272 

259 ; 288 


303 

i 


jAbuadance 

i 


82 


■#29; COCAINE- 


801 


60 i 


40: 

20: 42 


Oi ,1 

40 


51 




68 


94 


105 


182 


122 


135 166 


198 


214 


272 

244 259 


303 


5b 6'0 7'0 80 90 100 110 'l^O 130 140 'l50 160 170 180 190 iOO 210^0 2&’240 2$0 26o' 270 280 2b0 300 


693756.D 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693757.D 

DJR 

28 Jan 2010 22:09 


ASD 

57 

DRUGS 

Chemstation 


jAburidance 


31 


95 


jrcrmnwru 


i 


I 1000000: 

j ^ 

\ 800000! 

; I I 

600000I 
: 400000 ! 

: 200000j 32, j 

: i ^ •! 

Iime-> 2.bo ' 2 . 6 ^ ' 3 . 00 ^’ 3.50 XoO 4.50 5.66 5.50 6.00 ’ 6.io 7.00 ^ 7.50 8.50 ' 9.00 9.66 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.201 

1596144 

13.23 

15.25 

3.952 

10469462 

86.77 

100.00 


693757.D 


Wed Jan 19 11:58:28 2011 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693757.D 

DJR 

28 Jan 2010 22:09 

ASD 

57 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.20 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 


Abundance 


\veragebf 3'.1781^273 mfn.: '^57^0 T-l 

148 


I 



121 

1 ■ 




I 127 

H 

20 

45 51 

89 

: : 

J ' 


; 

i 63 

: I 

i i! ; : i 

‘ 176 ‘ii 

i ni 


1 : 

i!il. "Iji. iL,''35,142^J 

,157 _169, : ... ||;|. . 1 

m/z-> 

40 5b 60 7b 

t T-l ■ - j-' T , ■■V' ! 

80 90 lOi 

0 110 120 l36 140 ' 

l 80 ibo 170 180 190 200 ' i 


Abundance 


■#8WJ9:lmldaz6[2;i- 


i '2;3^5;B4eIfahyaf6'6*phenyl- 



73 

j 

89 

101 

121 

127 



45 51 63 



j 

1 


176 

._,.„i. iU57,J., 


r 

. i. i i.i . 


108 11^, J:. 

./!^141, j 

li, 157 

167 ,1. 185 

40 50 6b 

70 80 

90 

100 ' 

110 120 

iso^^Uo ' 

|g-: 

170 180 ibo 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28__10\693757.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 28^Jan2010 22:09 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 57 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : Chemstation 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 3.95 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial NuiTiber 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693766.D 
DJR 

29 Jan 2010 00:13 

BLANK 

1 

DRUGS 

Chemstation 


Abundance. nC?"6S3766;D’ 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


693766.D Wed Jan 19 11:58:42 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 037939 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-2010\SYSTEivi4\01_28_10\693767.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 29 Jan 2010 00:26 

Sample Name : COCAINE STD 

Submitted by : 

Vial Number ; 67 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : Chemstation 


Abundance 

; 800000 . 

I ; 

i 600000 : 

; I 

I j 

^ 4000001 

■ 200000j 

; 0 - 

|Time-> 2.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 


3.952 

8522781 

100.00 

100.00 




693767.D Wed Jan 19 11:58:45 2011 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\01_28_10\693767.D 

DJR 

29 Jan 2010 00:26 

COCAINE STD 

67 

DRUGS 

Chemstation 


Search Libraries: C;\DATABASE\SLI.L 

C;\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.95 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 


99 


TOiindance 


80] 


60 i 


40; 


42 


20i 


! i 51 


82 

i 


Average of 3.9211o 4.T522 mih": 693767157-) 


182 


94 

f 105 


67 


122 


135 


198 


207 222 


303 


272 

244 259 288 


, I, ^ i m , , | Vi T r rr-. , : : : i 3 , i ; : 1 i i , i ■ , ^ T^r-p-. rvi T-rT^-rT-r-'-T-|-TT-T-vr v 

)rrJz~> 40 50 60 7'0 80 90 100 liO l20 130 140 150 16Q 170 l80 190 20Q 2i0 220 230 240 250 260 270 28 0 290 300 
Abundance ” #29: COCAINE 


8? 


80i 

I 

601 
401 

I 

20] 


182 


94 
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5t 


68 


0l ,Jhi. , .Jr\\ 


122 


135 


198 


i U- v=-i- , i r - r i-l- V -r-v y ^ ^ ^ 1 r'-»-T-p-rrvf : v,',-rvr rr-'j - ■ - 7^ : : v : in- v-v: • : ■ . : . rvyr : njnrnnyrv-;; ^ 
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